EFFEDIBr RADIO (F.LLI DE BERNARDI) - Mod. SOAVE . Gamma medic divisa: 187436 m e 432-570 m. Gamma cone: 17-36 m e 
35,549 m. Media frcqucnza: 465 kc. Tcnsionc anodica maRaima 220 V, schermi 160 V, placca oscillatrice 90 V, griglia finale —5,6 V, 

eccitazione 100 V. Resa imcita 3 W, ronsumo 48 W. 






























